鍵 歳 供 


トン 
※ 岩手 県 デジ 、 


公園 管理 事務 所 が 完成 し まし た ! ! て つい に 高田 松原 津波 復興 祈 交 公 園 の 全面 供 有 有 と な り ま す … 





令 和 3 年 12 月 26 日 (日 ) に 高田 松原 津波 復興 祈 意 公 園 管理 事務 所 の 開所 式 と 市 民 協 働 イ ベン ト を 開催 し まし た 。 主 催 者 ・ 来 
宮 に よる テー プ カ ッ ト の 後 、 公 園 の 市 民 協 働 ジ ループ に 登録 し て いる 団体 に より 様々 な イベ ント が 行わ れ ま し た 。 


岩手 県 立 高 田 松原 
津波 復興 祈念 公園 管理 事務 所 
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今回 の 開所 式 ・ 市 民 協 働 イベ ント より 、 公 園 の すべ て の エリ ア が 供用 と な り ま し た 。 また 、 公 園 管理 事務 所 に は 約 GO 人 が 利 
用 で きる 会 議 室 の ほか 、 ト イレ 、 更 衣 室 、 授 乳 室 も 整備 し て いま す 。 会 議 室 利用 は 有料 と な り 事 前 予約 が 必要 で す が 、 ト イレ 、 
更衣 室 、 授 乳 室 は 、 自 由 に 利用 で きま す の で お 気軽 に お 立ち 寄り くだ さい 。※ 利 用 時 間 は 9 : 00~17 : 00 で す 


事務 所 外観 (正面 ) 公園 管理 事務 所 外観 (側面 ) 
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会 議 室 (事前 予約 が 必要 ) ーー 的 トイ レ (正面 玄関 入っ て すぐ 左側 ) | 
~ ング 上 あり 


ロロ 公園 管理 事務 所 会 議 室 の 利用 に 関す る 問合せ 先 ロロ 

沿岸 広域 振興 局 土木 部 大 船渡 土木 セン ター 管理 課 TEL: 0192-27-9919 FAXO192-27-3225 
YE-mail : BGOO005@pref.iwate.jp 
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【 海 岸 高潮 対策 事業 】 跡 浜 地区 海岸 防潮 堤 が 完成 ! ! 


東日本 大 震 災 津波 に より 被害 を 受け た 大 船渡 市 赤崎 町 跡 浜 ~ 生 廊 ~ 山 口 地区 
の 津波 対策 と し て 、 平 成 2 7 年 より 同 地区 に 整備 を 進め て きた 防潮 堤 及び 陸 立 
(延長 973.9m) が 、 令 和 3 年 1 2 月 28 日 に 完成 し まし た ! ! 令 和 3 年 3 月 
に 完成 し た 後 の 入川 水門 (延長 53.8m) と あわ せ て 同 地 区 の 津波 防護 機能 が 向 
上 し た こと に より 、 津 波 ① 高 潮 に よる 被害 の 軽減 、 避 難 時 間 の 確保 な どの 効果 
が 期待 され ます 。 


今後 、 防 潮 堤 治 い の 人 道路 の 復旧 や 、 陸 間 へ の 自動 閉鎖 機能 の 整備 を 進め 、 令 
和 人 4 年 3 月 末 の 供用 、 運 用 開始 を 目指 し ます 。 
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ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 
沿岸 広域 振興 局 土木 部 大 船渡 土木 セン ター 復興 まち づく り の 課 TEL : 0192-26-1951 
CE-mail : BGOOO5@prefiiwate.jp 
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※※ 岩手 県 用 . 角 眼 但 


トン ガ 諸 島 付 近 の 海底 火 山 噴 火 の 影 響 に より 、 令 和 4 年 1 月 16 日 午前 O 時 15 分 、 岩 手 県 に も 津波 注意 
報 が 発表 され 、 午 前 2 時 54 分 に は 津波 警報 も 発表 され まし た 。 

自動 閉鎖 シス テム の 水門 ・ 陸 開 は 、 津 波 注 意 報 が 発表 され た 時 に 、 衛 星 通信 を 介し て 送信 され た J ア 
ラー ト (全国 瞬時 警報 シス テム ) の 信号 に より 、 一 斉 に 閉鎖 し まし た 。 
※ 水 門 ・ 陸 病 自 動 開 鎖 シス テム の 詳細 
https://www.prefiivwate.jp/kendozukuri/kasensabou/kasen/fukkyuu/1O0O992 1 .html 


開 鎖 状況 (茶屋 前 1 号 時 間 ) // 放 





津 流 注意 報 解 陸 後 は 、 周 辺 の 安全 状況 等 を 確認 の つえ 、 開 放 操 作 を 実施 し ます の で 、 通 行 で きる まで に 
時 間 を 要する 場合 が あり ます こと に つい て 、 ご 理解 と ご 協力 を よろ し く お 願 いい た し ます 。 
ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 
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